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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 
നിയന്ത്രിത ദർഘാസ് പരസ്യം 

| [ നമ്പർ 24 / 2013 ] 
നമ്പർ സി2 / 4825 / 2013 / ഡി . സി. റ്റി . 2013 ഡിസംബർ 18. 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2013 - 2014 വർഷം പത്തോളജി ഇമ്മ്യൂണോഹിസ്റ്റോകെമിസ്ട്രി 
കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര 
സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കവറിന് പുറത്ത് “ ടെൻഡർ നമ്പർ 24/ 2013 പത്തോളജി 
ഇമ്മ്യൂണോഹിസ്റ്റോകെമിസ്ട്രി കിറ്റ് എന്ന് രേഖപ്പെടു 
ത്തേണ്ടതും “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11 പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. 


ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
31- 1- 2014, 2 മണി ആണ്. താമസിച്ചുലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 31- 1- 2014 - ന് 3. 30 മണിക്ക് 
ദർഘാസ് നൽകി യ വ രു ടെ യോ , അവരുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

- അസ്സൽ - 400 . 

പകർപ്പ്- 200 . 
ദർഘാസ് വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതി - -30- 1-2014, 
3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 31 
- 1- 2014 , 2 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി- 31 -1 - 2014, 3.30 മണി. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെ ന്റ് ദ ന്തൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ത പ രം - 11, 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 

ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനായുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
കാര ണ വ ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാ വു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില്പന 30 - 1 - 2014 - ന് 3 മണി വരെ 
ആ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാ യി 
ചെക്കുകളോ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയ യ ണ ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. തപാലിൽ 
ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി 
മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ 
ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാ ന - തീയതി 20 - 1 - 2014 - ന് 
3 മണിയായിരിക്കും. 


- will be closed at 3 p . m . on 30 -1 - 2014. Cheques, 
Postage Stamps etc. will not be accepted towards the cost 
of forms, nor will the forms be sent by V . P. P. Duplicate 
tender forms, if required , will be issued by a cash 
remittance shown above , per copy. Tender forms will be 
sent, if required , by post on payment of an additional 
amount of 50 as postage charge in the form of Money 
Order. Last date of receipt of money order is 20 - 1-2014 at 
3 p . m . 

Details of Item 


Product 


Cat. No. 


Make 


- St . 

No. 


Pack 
size 


Primary 
antibodies for 
IHC-1 ml 
concentracted 
(NCL ) P 
for IVD only 


| [ No. 24/2013] 


No. C2 /4825/ 2013 /DCT. 


| 18th December 2013 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of “ Kit for 
Immunohistochemistry in Pathology Department of 
Government Dental College , Thiruvananthapuram for the 
year 2013 - 2014 . The envelopes containing the tender 
should bear the superscription “ Tender No. 24 /2013 for the 
supply of Kit for Immunohistochemistry ” and should be 
addressed to “ The Principal, Government Dental College, 
Thiruvananthapuram - 11 ” . 

Last date of receipt of tenders will be 30 - 1- 2014 , 
2 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders 
will be opened at 3. 30 p . m . on 31- 1- 2014 in the presence 
of such of the tenderers or their authorized 
representatives , who may be present at that time. 


(a ) Cytokeratin - 7 ml. RTU - AEI/ 

AE3 
(b ) Vimentin 0 .1 ml NCL - VIM - V9 
(c) Desmin 

0 .1 ml RTU -DES 

DER - II 
(d ) SMA 

7 ml RTU -SMA 
(e) S 100 

0 . 1 ml NCL - S 100 
(f) CD 34 

( endothelial 
marker ) 

0.1 ml NCL -END 
(g) CD 45 (Leucocyte 

common antigen ) 0.1 ml NCL- LCA 


Novaca 


stra 


( h) Ki 67 


- 0.1 ml NCL- Ki67 

MMI 
0 .1 ml NCL -CD 68 
| 1 ml. NCL - HMB 45 


(1) CD 68 
( j) HMB 45 


50 
Tests 


RE 7290 


Cost of tender from : 
- Original - 400 . 

Duplicate - 200 . 
Last date of sale of tender form — 30 - 1 - 2014 , 3 p . m 
Last date of receipt tender form — 31 -1 -2014 , 2 p. m . 

Date and time of opening of tender — 31 - 1 - 2014 , 
3 .30 p . m . 

Intending tenderers may , on application 
to the Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram - 11 , obtain requisite tender forms on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
shown above , which is the price fixed for a form and 
which is not refundable , at any circumstances . The 
tender forms are not transferrable . Sale of tender forms 


Secondary 
detection kit 
(Novolink Mini 
Polymer DS) 
for IVD 


- III 


Antibody diluents 
for concentrated 
antibody 500ml 


RE 7133 


Govt. Dental College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
For Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 02 / 2013 - 14/ സി . ഒ.എൻ. ടി .എസ് . ആർ.) 
നമ്പർ എസ്1- 598 / 2013/ സി . ഒ.എൻ. ടി.എസ്.ആർ. 

- 2013 ഡിസംബർ 22. 
തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ മോഡലുകൾ സപ്ലെ ചെയ്യു ന്ന തി നായി 
തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 
കൊളളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ക വ റിനു മുകളിൽ 
“ദർഘാസ് നമ്പർ 2 / 2013- 14 / സി . ഒ . എൻ. ടി. എസ്. ആർ. 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 

കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, തൃശ്ശൂർ, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്-680 596 
എന്ന വിലാസത്തിൽ 23 - 1- 2014 , 1 മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തിച്ച് 
തരേണ്ടതും ആകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 23- 1 -2014, 3 മണിക്ക് 
ബന്ധ പ്പെട്ട വരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്ന തു മാ ണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 840. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില 420. ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതി 22 -1- 2014, 4 മണി വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങൾക്ക് ഓഫീസു മായി പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ബന്ധപ്പെടുക. 

[ No . 02/ 2013 - 14/ CONTSR ] 
No. S1-598/2013/ CONTSR . 22nd December 2013. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Models for Preclinical Lab and AV Aids for Anatomy 
Lab of Govt. College of Nursing Thrissur. The envelop 
containing the tender should bear the Superscription 
“ Tender for the supply of Models for Preclinical Lab and 
Anatomy Lab of Govt. College of Nursing Thrissur” and 
should be addressed to Principal, Govt. College of 
Nursing , Thrissur-680 596 . Last date for receipt of 
tenders will be at 1 p . m . on 23 -1 -2014 . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at 3 p . m . 
on 23 - 1 - 2014 in the presence of such of the tenderers or 
their authorised representatives who may be present at 
that time. The cost of tender form is 800 + VAT and 
that for duplicate copy is 400 + VAT. The tender form 
is not transferable . The additional amount of 50 is to 
be sent by money order if the tender form is required by 
post. Further details can be had from the office of the 
undersigned . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേ ജാ ഫീസിൽനിന്ന് പവൃ ത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( 0495 - 2350 212 ) . 100 - ന്റെ കേര ള മു ദ ര ത ത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയി രിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാ സ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മ ത പത്രത്തിന്റെ മാത്യക ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നി കു തികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ക ടത്ത്, ഇൻ ഷ്വ റൻ സ , കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്ര സാമഗികൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പ്രതം, മററു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് വില നൽ കി 
വാങ്ങാ വു ന്നതാ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ- എ സ് 4 / 19651/ 2013 / 
എം . സി . സി . - നെ ഫാളജി വകുപ്പിലേക്ക് പോർട്ടബിൾ 
അൾട്രാസൗണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


അടങ്കൽ തുക - 14 ,50,000 . 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില - 2, 300. 

- തപാൽവഴി - 2,350. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി - 24 - 1- 2014 . 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 29 - 1- 2014 , 3. 30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 1 - 2014, 11 മണി. 


Government College of Nursing, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 1 - 2014, 11. 30 മണി. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കു ന്നതിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തി നു മുള്ള മേൽവിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


നിബന്ധനകൾ 


നമ്പർ എസ്. 4/ 19651 / 2013 / എം . സി . സി 2013 ഡിസംബർ 11. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫാളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോർട്ടബിൾ അൾട്രാസൗണ്ട് (ലാപ്ടോപ്പ്) 
ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


- Date and time for opening of tender - 30 -1- 2014, 
11. 30 a . m . 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാ ർ ഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി / സ മ ഗ വാ ർ ഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ആ വ ശ്യ 
മെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


Date upto which the rates are to be firm 
31-3-2014. 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Government Medical College , 
Kozhikode , Kerala , India, Pin - 673 008 . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 


2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty: Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : Minimum 5 years , AMC and 

CAMC rate ( To be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made. 


No. S4/19651/2013/ MCC. 

11th December 2013 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Portable Ultra Sound (Laptop type ) 
1 No. to the Department of Nephrology , Government 
Medical College, Kozhikode. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode during working hours (Phone : 0495 - 2350212 ). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
specified below . The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
quoted price . Stamp Paper will be supplied to the firms 
outside Kerala , on request , along with remittance of 
- 150 ( 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 
as incidental charge ) by Money Order taken in favour of 
Principal, Government Medical College , Kozhikode . 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer, 
payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No. S4 /19651/13/MCC for the 
Supply of Portable Ultrasound to the Department of 
Nephrology. (Laptop type ) 

Estimated cost - 14,50 ,000 . 
Cost of tender form - 2,300. 

- By post - 2 ,350 . 
Last date of sale of tender form by post 
24- 1- 2014. 

Last date and time of sale of tender form 
29 -1 - 2014, 3 . 30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender 
30 -1 - 2014 , 11 a . m . 


നമ്പർ എസ്.3/ 19655 /2013 / എം . സി. സി. 2013 ഡിസംബർ 16. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ യൂറോളജി 
വിഭാ ഗ ത്തിലേക്ക് 14 ഇനം വാസ് ലർ ഉപകരണങ്ങ ൾ 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേ ജാ ഫീസിൽനിന്ന് പ്രവൃത്തിസ മ യത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( 0495 - 2350212 ). 100 - ന്റെ കേര ള മു ദ ര ത ത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാ സ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മ ത പ ത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികു തി കളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ക ടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻ സ് , ക യ റ്റി റക്ക്, യന്ത്ര സാമഗികൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പത്രം, മററു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 


മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നി 
ദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എ സ് 3 / 19 655 | 2013 | 
എം . സി . സി . - യൂറോളജി വകുപ്പിലേക്ക് വാസ്കുലർ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


അടങ്കൽ തുക - 3,50, 000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 840 . 


- ( 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 as 
incidental charge ) by Money Order taken in favour of 
Principal, Government Medical College , Kozhikode . 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance, loading , unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft, Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. Belated tenders will not be accepted . 

| Superscription - Tender No . S3 /19655/13/ MCC for the 
Supply of Vascular instruments to the Department of 
Urology 

Estimated cost - 3 .5 lakhs. 
Cost of tender form - 840 . 
Cost of tender form by post - 890. 

Last date and time of sale of tender form by post 
24 -1 - 2014 at 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
29 - 1- 2014 , 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender 
30 -1 - 2014, 11 a. m . 

- Date and time for opening of tender - 30 -1 - 2014, 
11. 30 a . m . 


- 


ദർ ഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 24 - 1- 2014 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 29 -1-2014, 3 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 1- 2014, 11 മണി. 

- ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 1- 2014, 11.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പി 
ക്കുന്നതിനുമുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


G . 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 
- ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
-- വാ ർ ഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സ മ ഗ വാ ർ ഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ആവ ശ്യ 
മെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


the rates are to be firm 


Date upto which 
- 31- 3 - 2014. 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Medical College , Kozhikode, Kerala , 
India , Pin -673 602 . 


SPECIAL CONDITIONS 


No.S3/19655/2013 / MCC . 

16th December 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of 14 items of Vascular instruments to the 
department of Urology, Medical College, Kozhikode. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal , Govt. Medical College , 
Kozhikode during working hours ( Phone: 0495 - 2350212 ). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
specified below . The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
| 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price. 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala, 
on request, along with remittance of 150 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : Minimum 5 years, AMC and 

CAMC rate ( To be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5 . No advance payment will be made. 


Office of the Government Medical College , 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർ ഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കു ന്നതിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തി നു മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8. 


നിബന്ധനകൾ 


നമ്പർ എസ്.1/ 11372 / 2013/ എം. സി. സി. 2013 ഡിസംബർ 16. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ സർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്ക് ഡിൽ സിസ്റ്റം ഫോർ സ്കൂൾ 
ബേസ് & സ്പൈൻ സർജറി ( 1 എണ്ണം) വിത രണം 
ചെയ്യു ന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽനിന്നോമുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേ ജാ ഫീസിൽനിന്ന് പ്രവൃത്തിസ മ യത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( 0495 - 2350 212 ) . 100 - ന്റെ കേര ള മുദ്രപത ത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദ ർ ഘാ സ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മ ത പത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


- 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 

വാ ർ ഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സ മ ഗ വാ ർ ഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ആവ ശ്യ 
മെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികു തി കളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ക ട ത്ത് , ഇ ൻ ഷ്വ റൻ സ , കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം 
സമ്മ ത പതം മററു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് വില നൽകി 
വാങ്ങാ വു ന്നതാ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കു ന്നതുപകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന യോ അംഗീകത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- മേലെഴുത്ത്- ദ ർ ഘാസ് നമ്പർ എ സ് 1 / 1137 2 | 2013 | 
എം . സി . സി . -ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്ക് 
ഡിൽ സിസ്റ്റം ഫോർ സ്കൂൾ ബേസ് & പൈൻ സർജറി. 
- അടങ്കൽ തുക - 25, 00, 000 . 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില - 3, 990. 


No.S1/ 11372/ 2013/ MCC . 

16th December 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Electric Drill System for Scull Base and 
Spine Surgery ( 1 No .) to the Department of Nuero 
surgery, Government Medical College , Kozhikode. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the office of The Principal, Medical College , Kozhikode 
during working hours (Phone : 0495 - 2350212) . Tender 
should be superscribed with Tender Number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
- 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price. 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala, 
on request , along with remittance of 150 
( 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 as 
incidental charge ) by Money Order taken in favour of 
Principal, Government Medical College , Kozhikode . 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance, loading , unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer, 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


ദർ ഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി- - 23 - 1- 2014 . 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 29 - 1-2014. 


The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. Belated tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No. S1/11372 /13/MCC for the 
Supply of Electric Drill System for Scull Base and Spine 
Surgery to the Department of Nuero surgery . 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 1- 2014 , 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 1- 2014, 11.30 മണി. 
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Estimated cost — 25,00 ,000 . 
Cost of tender form — 3,990 . 
Cost of tender form by post - 


4,040 . 


Last date of sale of tender form by post 
23 - 1 -2014 . 


Last date and time of sale of tender form 
29 -1 -2014 , 3. 30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender 
30 - 1 -2014 , 11 a . m . 


Date and time for opening of tender — 30 - 1 - 2014 , 
11. 30 a. m . 


the rates are to be firm 


Date upto which 
31 -3 - 2014 . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala , India , Pin -673 008 . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty: Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : Minimum 5 years , AMC and 

CAMC rate ( To be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary. 


5. No advance payment will be made. 


Office of the Government Medical College, 
Kozhikode-8 . 


(Sd.) 
Principal. 


